Za spoköj duszy 


ANDRZEJA SCIPIO 


inzyniera rolnika, oficera A. K. 


urodzonego 9. IV. 1909 r. we Lwowie, zmarłego 28. X. 1948 r. 


w Paryzu 
MSZA SWIETA ZALOBNA 
w poniedzialek 28 kwietnia 1958 r. o godzinie 9 rano 
w kosciele O.O. Kapucynow 


Rodzina. 


